GPS gegevens landingsbaan “Vliegveld Mierlo” 
(Molenheide) 


(kant van richting Mierlo) N 51.43448 E 5.59906 

(kant van richting Geldrop) N 51 .42847 E 5.59257 

De twee punten verbonden door een lijn (bij benadering) moet hier de landingsbaan 
hebben gelegen. 



